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ROSA ARVENSIS 

( Ovcitci . \foyez, ci-dessous, var. (3 ). 


LE ROSIER DES CHAMPS 

( a Fruits ovoides). 


DESCRIPTION. 

Arbrisseau tortueux, rampant de sa nature, rriais parais- 
sant droit lorsqu’il s’attache aux arbres et aux buissons qui 
l’environnent. Ses rameaux allongés, rougeátres, et quelque- 
fois violéis, sont garnis d’aiguillons recourbés, assez forts: ses 
feuilles se composent de sept folióles ovales, glabres, vertes 
en-dessus, plus pales en-dessous, portees par des pétioles 
pubescents, aiguillonnés. Les fleurs, odorantes et blanches, 
sont supportées par des pédicelles légérement hispides et rap- 
prochés en cime á rextrémité des ramuscules qui croissent 
le long des rameaux principaux. L’ovaire est ovoide et glabre. 
<c Les pétales et les étamines sont insérés sur le bord d un 
cc disque charnu formé par la soudure naturelle de tous les 
cc styles : du milieu de ce disque s’éléve une petite colonne 
<c glabre qui s'épanouit au sommet en plusieurs stygmates 
<c distincts. » D C. Fl. franc ., n° 8696. 

Nomenclature des varietés de ce Rosier. 

R. ARVENSIS. 

R. germimbus globosis ovatis-ve; stylis in columnam glabram coalitis; ramis plerisque 
stoloniferis repentibus; aculéis subrecurvis. ( N.) 

R. Arvensis. DC. cat. monsp. pag. i'Sq. Excluso synonymo Lin. mant. 245. Willd. 
spec. 2, 1066. Exclusis syn. i° Lin. mant. 2° Roth gerrn. i, pag. 217; 2, pag. 554- 

3 o Hejporhodon. Ehrh. Betrei. 2, pag. 71. [\° et denique, Spinosissima. OEder. Fl. Da nica, 
Tab. 98. 
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